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CENTRAMAT SARL 

Siege social : L-5887 ALZINGEN 427 route de Thionville 
R.C. Luxembourg B14 029 

AUX FINS DE REDRESSEMENT AU REGISTRE DE COMMERCE 

La denomination de I'associe DECKER PARTICIPATIONS SARL a ete changee en BAUCENTER DECKER - RIES SARL 
suivant acte notarie du 9/10/2014 pardevant MaTtre Alex WEBER. 



